CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 18º RODADA 


«8 


Talleres Córdoba 


25/10/2021 às 16:45 


A ticrnón Mostróngelo 


Ao) Estádio Ciudad de Lantis - Néstor Diaz Pérez (Lontis) 


(3 Michael Santos (pênalti) 
Michael Santos 
Nicolás Morgantini 
43 Carlos Auzqui (pênalti) 


fÍ Michael Santos 
Lautaro Morales 
J.López 
4. Morel 
José Sand 
1) Rafael Pérez 
Í INahuel Tenaglia 


José Sand tã 
9 Cristian Nicolás Luduefia 


Ls Estatísticas 
Talleres Córdoba 
Posse de bola (%) as 
Total de passes 344 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


db Escalações 
Lanús Talleres Córdoba 


17. Lautaro Morales 22, Guido Herrera (c) 
a Guillermo Burdisso 2. Rafael Pérez D 
22. Matias Pérez 413.) Malatini 
4 24. Nicolás Morgantini & 14. Nahuel Tenaglia 
as, B. Aguirre 15. Enzo Díaz 
47. Lautaro Acosta (c) 7. Diego Valoyes 
415.) Morel & 8 Ignado Méndez 
4 20. Victor Malcorra 410. Héctor Fertoli 
4 34, Facundo Pérez Vs. Francis Mac Allister 
9. José Sand  & 1 28. Carlos Auzqui 6% 
Vo. Michael 


Banco de Reservas 


15, Lucas Acosta 33. Joaquín Blázquez 
125. Alexandro Bemabéi 3. Julián Velázquez 
26. Leonel Di Plári 16. Juan Komar 

28. Nicolas Thaller 25. Federico Torres 
ts Tomás Belmonte 121. Ângelo Martino 
1 11. Matías Esquivel 1,40. Cristian Nicolás Luduefia & 
13.) Aude 50, Diego García 
1/21. Franco Orozco 19. Mauro Ortiz 
27, Emiliano Gonz 123. Mateo Retegui 
38. Agustín Javier Rodríguez 1/30. Juan Esquivel 
48. David González 34. José Romero 
110. Pedro de la Vega 





